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Bonjour à tous,

J'utilise Debian sur un ordinateur portable Dell Studio 17 (acheté il y a 6 ans) et depuis la nouvelle mise à jour de Debian j'ai un problème avec la fonctionnalité de mise en veille.

J'ai pour habitude de rabattre l'écran sur le clavier dès que je cesse d'utiliser la machine pour un moment pouvant varier de 5 minutes à plusieurs heures (cela a pour effet de le mettre en veille) et depuis la m.a.j lorsque je tente de réveiller mon ordinateur, en relevant l'écran, je vois l'ordinateur qui redémarre comme si il avait été arrêté brutalement.

Le problème est identique lorsque je tente une mise en veille depuis le menu de GNOME 3.4.2 (en haut à droite -> mettre en veille).

C'est pas la mer à boire mais c'est triste :-/


D'autres personnes ont ils constaté ce problème ? Une solution existe elle ?

Merci à tout ceux qui répondront.

Salutations.


P.S. : l'hibernation ne fonctionne plus non plus :-/ 


j'utilise le pilote graphique en provenance de non-free https://wiki.debian.org/fr/ATIProprietary#AMD_Catalyst_Legacy_13.1


CPU : Intel® Pentium(R) Dual CPU T2390 @ 1.86GHz × 2 


jerome@glop:~$ cat /etc/debian_version 

7.8

jerome@glop:~$ uname -a

Linux glop 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.65-1 x86_64 GNU/Linux
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